


PHONOLA ( S. A. FIMl). — Mod. 559*581 e 502. — Media frequenza: 470 kHz. 
VALVOLE: VI = 6K7Q; V2 = ECH4; V3 = ECH4; V4 = EBL1; V5 = 5Y3G. 

















































































































































































